CAMILLE MSA PRICE VALUE REPORT 


TOT UNITED STATES 



6MM SHARE 

6MM SHARE 
CHANGE 
VS. YR 
AGO 

MALIBU KSF 

0.03 

-0.01 

MALIBU KSF M 

0.03 

-0.01 

MALIBU LT KSF 

0.04 

-0.01 

MALIBU 100 

0.09 

-0.02 

MALIBU 100 M 

0.14 

-0.01 

MALIBU LT 100 

0.17 

-0.04 

MALIBU ULT 100 

0.09 

0.09 

MISTY SLIM LT 100 B PV 

0.01 

0.01 

MISTY SLIM LT 100 M B PV 

0.01 

0.01 

MONTCLAIR KSF PV 

0.04 

0.04 

MONTCLAIR LT KSF PV 

0.03 

0.03 

MONTCLAIR LT KSF MEN PV 

0.03 

0.03 

MONTCLAIR 100 PV 

0.06 

0.06 

MONTCLAIR LT 100 PV 

0.06 

0.06 

MONTCLAIR LT 100 M PV 

0.05 

0.05 

MONTCLAIR ULT 100 

0.03 

0.03 

AMERICAN FILTER 85 

0.06 

0.01 

AMERICAN LT KSF 

0.08 

-0.00 

AMERICAN FILTER 100 

0.09 

0.04 

AMERICAN LT 100 

0.14 

0.03 

AMERICAN LT 100 M 

0.03 

0.03 

OTHER AMERICAN 

0.00 

0.00 

BELAIR KSF M PV 

0.07 

0.06 

BELAIR LT KSF M PV 

0.06 

0.06 

BELAIR 100 M PV 

0,07 

0.07 

BELAIR LT 100 M PV 

0.07 

0.07 

FALCON LT KSF 

0.00 

-0.01 

FALCON LT KSF M 

0.00 

-0.00 

FALCON LT 100 

0.00 

-0.01 

FALCON LT 100 M 

0.00 

-0.01 

GENERIC BW KS NF 

0.08 

-0.0 1 

GENERIC BW FF KSF 

0.14 

-0.00 

GENERIC BW FF KSF M 

0.02 

0.00 

GENERIC BW LT KSF 

0.13 

-0.07 

GENERIC BW LT KSF M 

0.07 

-0.02 

GENERIC BW ULT KSF 

0.07 

-0.01 

GENERIC BW ULT KSF M 

0.00 

0.00 

GENERIC BW FF 100 

0.13 

-0.01 

GENERIC BW FF 100 M 

0.02 

0.00 

GENERIC BW LT 100 

0.16 

-0.06 

GENERIC BW LT 100 M 

0.11 

-0.03 

GENERIC BW ULT 100 

0.13 

-0.02 

GENERIC BW ULT 100 M 

0.00 

0.00 

GENERIC BW 70 NF 

0.00 

0.00 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pkcy0004 



CAMILLE MSA PRICE VALUE REPORT 


TOT UNITED STATES 





6MM SHARE 




CHANGE 
VS. YR 



6MM SHARE 

AGO 

KIM 95 B (25) 


0.00 

0.00 

KIM 95 M B (25) 


0.00 

0.00 

RALEIGH EXTRA KSF 


0.0! 

0.01 

RALEIGH EXTRA LT KSF 


0.01 

0.01 

RALEIGH EXTRA LT KSF 

M 

0.01 

0.01 

RALEIGH EXTRA 100 


0.01 

0.01 

RALEIGH EXTRA LT 100 


0.01 

0.01 

RALEIGH EXTRA LT 100 

M 

0.01 

0.01 

RICHLAND KSF 225 


0.00 

O.OD 

RICHLAND KSF 250 


0.04 

-0.01 

RICHLAND KSF M 225 


0.00 

0.00 

RICHLAND KSF M 250 


0.03 

-0.01 

RICHLAND LT KSF 250 


0.01 

-0.01 

RICHLAND 100 250 


0.05 

-0.01 

RICHLAND 100 M 250 


0.00 

0.00 

RICHLAND LT 100 250 


0.02 

-0.01 

RICHLAND FF KSF 


0.18 

0.02 

RICHLAND FF KSF M 


0.07 

0.01 

RICHLAND LT KSF 


0.08 

0.01 

RICHLAND FF TOO 


0.20 

0.02 

RICHLAND FF 100 M 


0.07 

Q . 01 

RICHLAND LT 100 


0.12 

0.01 

VICEROY KSF PV 


0.60 

0.24 

VICEROY LT KSF PV 


0.13 

0.04 

VICEROY 100 PV 


0.32 

0.12 

VICEROY LT 100 PV 


0.15 

0.05 

OTHER B + W 


0.00 

0.00 

CHESTERFIELD LT KSF 


0.01 

-0.02 

CHESTERFIELD LT 100 


0.01 

-0.02 

L + M FF 100 (30) 


0.00 

0.00 

L + M LT 100 (30) 


0.02 

-0.01 

L + M ULT 100 (30) 


0 . DO 

0.00 

SAVVY LT 100 


0.00 

-0.03 

SAVVY LT 100 M 


0.00 

-0.02 

SAVVY ULT 100 


0.00 

-0.03 

PYRAMID KS NF 


0.11 

0.07 

PYRAMID FF KSF 


0.13 

0.13 

PYRAMID FF KSF M 


0.04 

0.04 

PYRAMID LT KSF 


0.23 

0.14 

PYRAMID FF 100 


0.13 

0.13 

PYRAMID FF 100 M 


0.04 

0.04 

PYRAMID LT 100 


0.27 

0.19 

PYRAMID LT 100 M 


0.13 

0.07 

PYRAMID ULT 100 


0.21 

0.15 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pkcy0004 



CAMILLE MSA PRICE VALUE REPORT 


TOT UNITED STATES 



6MM SHARE 

6MM SHARE 
CHANGE 
VS. VR 
AGO 

STRIDE KSF 

0.00 

0.00 

STRIDE DLX LT KSF 

0.00 

0.00 

STRIDE IDO 

0 . DO 

0.00 

STRIDE lOD M 

0.00 

0.00 

STRIDE DLX LT 10D 

0.00 

0,00 

STRIDE DLX LT 100 M 

0.00 

0.00 

GENERIC LIG KS NF 

0.05 

-0.03 

GENERIC LIG FF KSF 

0.10 

-0.0 2 

GENERIC LIG FF KSF M 

0.01 

-0.00 

GENERIC LIG LT KSF 

0.17 

-0.07 

GENERIC LIG LT KSF B 

0.00 

-0.00 

GENERIC LIG LT KSF M 

0.09 

-0.03 

GENERIC LIG ULT KSF 

0.05 

-0.02 

GENERIC LIG ULT KSF M 

0.00 

-0.00 

GENERIC LIG FF 100 

0.12 

-0.03 

GENERIC LIG FF 100 M 

0.01 

-0.00 

GENERIC LIG LT 100 

0.20 

-0.07 

GENERIC LIG LT 100 M 

0. 12 

-0.04 

GENERIC LIG ULT 100 

0.15 

-0.03 

GENERIC LIG ULT 100 M 

0.01 

-0.00 

GENERIC LIG 70 NF 

0.00 

-0.00 

OTHER LIGGETT 

0.00 

-0.00 

HARLEV DAVIDSON KSF PV 

0.01 

0.01 

HARLEY DAVIDSON LT KSF PV 

0.00 

0.00 

HERITAGE LT KSF 

0.00 

0.00 

HERITAGE LT 100 

0.00 

0.00 

OTHER LORILLARD 

0.00 

-0.00 

ALPINE KSF M PV 

0.12 

-0.02 

ALPINE KSF M B PV 

0.01 

-0.01 

ALPINE LT KSF M PV 

0.13 

' -0.01 

ALPINE LT M B PV 

0.01 

-0.01 

ALPINE 100 M PV 

0.15 

0.01 

ALPINE LT 100 M PV 

0.19 

0.04 

BRISTOL NF KSF 

0.01 

0.0 1 

BRISTOL FF KSF 

0.02 

0.02 

BRISTOL LT KSF 

0.10 

0.10 

BRISTOL LT KSF MEN 

0.05 

0.05 

BRISTOL FF 100 

0.01 

0.01 

BRISTOL LT 100 

0.11 

0.11 

BRISTOL LT 100 MEN 

0.06 

0.06 

BRISTOL ULT 100 

0.01 

0.01 

BUCKS KSF 

0.01 

0.01 

BUCKS LT KSF 

0,01 

0.01 

CARTIER V 9A B IDD 

0.00 

0.00 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pkcy0004 



CAMILLE MSA PRICE VALUE REPORT 


TOT UNITED STATES 



6MM SHARE 

6MM SHARE 
CHANGE 
VS. YR 
AGO 

CARTIER V 94 B 

0.00 

0,00 

CARTIER V 94 M B 100 

0.00 

0.00 

CARTIER V 94 M B 

0.00 

0.00 

GENERIC PM KS NF 

0.02 

0.01 

GENERIC PM FF KSF 

0.06 

0.03 

GENERIC PM LT KSF 

0.05 

0.02 

GENERIC PM LT KSF B 

0.01 

0.00 

GENERIC PM LT KSF M 

0,02 

0.01 

GENERIC PM ULT KSF 

0.02 

0.01 

GENERIC PM FF 100 

0.07 

0.03 

GENERIC PM LT 100 

0.08 

0.03 

GENERIC PM LT 100 M 

0.04 

0.01 

GENERIC PM ULT 100 

0.07 

0.03 

players LT KSF (25) 

0.00 

0.00 

PLAYERS LT KSF 250 

0.02 

-D.Ol 

PLAYERS LT KSF M (25) 

0.00 

0.00 

PLAYERS LT KSF M 250 

0.01 

-0.01 

PLAYERS LT 100 (25) 

0.00 

D.OO 

PLAYERS LT 100 250 

0.07 

-0.02 

PLAYERS LT 100 M (25) 

0.00 

0.00 

PLAYERS LT 100 M 250 

0.04 

-0.01 

CAMBRIDGE FF KSF 

0.2B 

’ 0.06 

CAMBRIDGE LT KSF 

0.37 

0.04 

CAMBRIDGE LT KSF M 

0.13 

-0.00 

CAMBRIDGE FF 100 

0.37 

0.07 

CAMBRIDGE LT 100 

0.54 

0.07 

CAMBRIDGE LT 100 M 

0.30 

G ,02 

CAMBRIDGE ULT 100 

0.3B 

0.06 

OTHER PM 

0.00 

-0. DO 

DORAL KSF 

0.60 

0.04 

DORAL KSF M 

0.27 

-0.D2 

DORAL FF KSF 

0.42 

0.07 

DORAL FF KSF B 

0 . DO 

0.00 

DORAL FF M KSF 

0.10 

0.03 

DORAL ULT KSF 

0.14 

0.08 

DORAL 100 

0.87 

0.05 

DORAL 100 M 

0.52 

-0.01 

DORAL FF 100 

0.57 

O.OB 

DORAL FF M 100 

0.13 

0.06 

DORAL ULT 100 

0.48 

0.06 

PREMIER KSF BOX 

0.00 

-0.00 

PREMIER KSF MEN BOX 

0.00 

-0.00 

MAGNA FF KSF (PV) 

0,14 

0.02 

MAGNA FF KSF B (PV) 

0.10 

-0.02 
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CAMILLE MSA PRICE VALUE REPORT 


MAGNA LT KSF (PV) 
MAGNA LT KSF B {PV) 
CENTURY KSF 225 
CENTURY KSF 250 
CENTURY LT KSF 225 
CENTURY LT KSF 250 
CENTURY 100 225 
CENTURY 100 250 
CENTURY LT 100 225 
CENTURY LT 100 250 
CENTURY LT 100 M 225 
CENTURY LT 100 M 250 
GENERIC RJR FF KSF 
GENERIC RJR LT KSF 
GENERIC RJR LT KSF M 
GENERIC RJR ULT KSF 
GENERIC RJR FF 100 
GENERIC RJR LT 100 
GENERIC RJR LT 100 M 
GENERIC RJR ULT 100 
OTHER RJR 
ALL OTHERS 




TOT UNITED STATES 


6MM SHARE 

0.10 

0.07 

0.00 

0.05 

0.00 

0.06 

0.00 

0.16 

0.00 

0.23 

0.00 

0.03 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.04 

0.05 

0.03 

0.04 

0.00 

0.02 


6MM SHARE 
CHANGE 
VS. YR 
AGO 

- 0.00 
- 0.02 
0.00 
- 0.01 
0.00 
- 0.02 
0.00 
- 0,02 
0.00 
- 0.02 
0.00 
- 0.01 
0.03 
0.02 
0.01 
0.01 
0,04 
0,04 
0.02 
0.03 
0.00 
0.00 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pkcy0004 



